Data Processing Results 


Data File Name 
Folder 
Sample Name 
Sample ID 
Sample Position 
Injection Size 
Sample Type 
Method 
! Batch Name 
■RunTime User 
Acquisition Time 
Current Time 


DATA_015 

040806 

178/07 995474 F2/850uL inD 2uL 


0.0000 

Sam 

M-AN-41 


micromass 
20-.47:38 Date 
08;03;23 Date 


04/08/06 
05/08/06 


Analysis of Reference Gas Data 


Ref Delta 13 = 


-34 .50 Ref Delta 18 = 


-19.30 


Time 


„ 12 2 

6 

182 

5 

''• 242 

5 

i ■ 2423 

4 

2483 

5 

.- 2533 

5 


Major 
8 . 556E-8 
8 .604E-8 
8 .602E-8 
8.506E-8 
8.522E-8 
8 .602E-8 


Ratio 2/1 
1. 1774E-2 
1.1775E-2 
1.1775E-2 
1.1773E-2 
1.1773E-2 
1.1773E-2 


Li 


Ratio 3/1 
4.2526E-3 
4.2533E-3 
4.2537E-3 
4.2517E-3 
4.2517E-3 
4.2523E-3 


4 . 96G2E-7 


Std Dev Of Fit 5.2841E-7 

; Analysis of Sample Peaks, with Background Subtraction 


■C02 

Time Height Area 


2/1 


3/1 


dC13Pk dC13Bkd dOlBPk d018 


L- 


870 1 3 47E-9 1.6473E-B 1.18iaE-2 

1241 1 4.00E-9 3.2334E-8 1.1856E-2 

ncc Q 7 q7E-9 2 1992E-8 1.1841E-2 

1301:9 Isll-l 3:i072E-8 1.1791E-2 4.169eE-3 


4 ,1661E-3 
4.1657E-3 
4.1682E-3 


■30.00 
-26.58 
-27.93 
-32.37 


-65.04 
-61.51 
-60.71 
-59.44 


-39.32 
-39.38 
-38.79 
-38.45 


21 
21 
21 
20 
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USADA 0344 
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